AMENDMENT NO. 1 JUNE 2019 
TO 
IS 16648 (PART 5) : 2017 CONCENTRATED SOLAR THERMAL — 
SPECIFICATION 


PART 5 TEST METHODS 


(Page 2, clause 3.19, symbols A, A.) — Substitute the following for the existing: 


‘a; — Temperature dependence first degree heat loss coefficient W/mK 
a,— Temperature dependence second degree heat loss coefficient W/m’K”’ 


(Page 5, clause 12.3, equations) — Substitute: 


‘N = No X Cos O X Kg, X Kg, — a4 Gao ~ a> X In aa 


or 
4 
TaT, Tm —Ta)*s 
1 = Mp X Cos © X Ko, X Ko, — ay (™ 2) — a, xe 
n 
for 
oe Tm Ta Tm —Ta\* 
n =n -u — Az X lpn 
Ton Ton 
or 
4 
Tm h Tm —T; 
n= No -a (= 2) — x Fin a)» 
Ton Ton 


(Page 6, clause 17.2, third sentence) — Substitute the following for the existing: 
‘Due to single axis tracking, the value of Kg, equals to unity.’ 
(Page 6, clause 17.2, equation) — Substitute: 


“2 = Tyn X Mo X Cos© x (1 — End loss) x Kẹ, — a; X (Tm — Ta) — az X (Tm — Ta)?” 
P 


for 


“2 = Igy X Mo X (1 — End loss) x Ka, — a; X (Tm — Ta) — 2 X (Tm — Ta)?” 
P 
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